NESECRET Managementul pericolelor CBRN CUPRINS 1 Principii generale 2 Managementul pericolului 3 Managementul expunerii 4 Controlul contaminarii 5 Decontaminarea RBC 1 Principii generale 1 -Contaminarea CBRN a factorilor de mediu reprezinta un potential pericol care poate influenta în mod negativ viata si sanatatea populatiei, a personalului de interventie cu posibile efecte asupra mediului pe termen scurt, mediu si lung 2 - Capacitatea de aplicare a primelor masuri în situatia unui incident CBRN, precum si desfasurarea de actiuni de interventie în medii contaminate CBRN necesita existenta unui Sistem National de Alerta Rapida Incidente CBRN, figura nr 1, instruirea si dotarea corespunzatoare a personalului specializat de interventie; acesta trebuie sa fie în masura sa desfasoare misiuni în medii contaminate CBRN având capacitatea operationala maxima în conditiile date Figura nr 1 Sistem National de Alerta Rapida Incidente CBRN (varianta) 3 - Aplicarea masurilor de management al pericolelor contribuie la reducerea vulnerabilitatii, protectia personalului propriu de interventie precum si a personalului din cadrul echipelor de sprijin, refacerea capabilitatilor operationale de interventie si mentinerea ritmului operational al echipelor de specialitate în scopul îndeplinirii misiunilor, concomitent cu aplicarea masurilor de reducere a efectelor datorate producerii incidentelor CBRN 4 - Continuarea activitatilor de interventie în medii contaminate CBRN implica acordarea unei atentii sporite anumitor elemente ce fac parte din cadrul componentelor de infrastructura critica sau cu sensibilitate ridicata, cum ar fi: porturi si aeroporturi, obiective strategice de importanta deosebita, combinate chimice si petrochimice, instalatii nucleare, fiind considerate actiuni de interventie de înalt risc, datorita faptului ca personalul este obligat sa desfasoare actiuni pentru perioade mari de timp în perimetrul acestora 5 - În cadrul analizelor pentru planificarea si desfasurarea misiunilor de interventie în medii CBRN este absolut necesar sa se tina cont de efortul fizic si psihic specific datorat modului de desfasurare a actiunilor de interventie si de efectele potentiale ale contaminarii asupra performantelor individuale si colective ale unitatilor si subunitatilor 2 Managementul pericolului 6 - (1) Managementul pericolului reprezinta totalitatea masurilor de pregatire si raspuns adoptate pentru limitarea vulnerabilitatii fortelor de interventie împotriva pericolelor CBRN în scopul evitarii, reducerii si controlului expunerii personalului de interventie si neutralizarea agentilor contaminanti sau reducerea expunerii personalului la radiatii ; managementul pericolelor CBRN este vital pentru limitarea efectelor acestora asupra personalului si echipamentelor, a impactului asupra misiunilor de interventie (2) Personalul de conducere din structurile inspectoratelor judetene si a unitatilor subordonate trebuie sa aplice toate masurile în scopul reducerii la minim a pierderilor de vieti omenesti si producerii de importante pagube materiale; producerea de victime si deteriorarea echipamentelor si materialelor uneori sunt inevitabile, iar dorinta de a evita în totalitate pericolele CBRN pot avea un influenta în mod negativ îndeplinirea cu succes a activitatilor de interventie si poate avea ca efect cresterea de pierderi de vieti omenesti; (3) Managementul pericolului cuprinde prevenirea si controlul acestuia 7 - (1) Prevenirea pericolului consta în adoptarea din timp a masurilor de catre autoritatile nationale, judetene sau locale în scopul reducerii posibilitatii de producere a incidentelor CBRN si a vulnerabilitatii fata de efectele negative generate de incidentele CBRN (2) Masurile adoptate vor fi initiate si stabilite pe timpul etapei de planificare si pregatire a activitatii de interventie si vor fi permanent actualizate si completate în functie de nivelul de amenintare CBRN cel mai ridicat, toate acestea regasindu-se în cadrul Planurilor de protectie si interventie specifice tipurilor de riscuri identificate; aceste masuri nu trebuie sa reduca capabilitatile operationale ale structurilor de interventie profesioniste (3) În procesul de evaluare a managementului pericolului, se va pune accentul în principal pe masurile de prevenire a pericolului înaintea declansarii incidentului CBRN; aceste masuri trebuie sa fie identificate si stabilite înaintea declansarii activitatilor de interventie la locul incidentului si a desfasurarii echipelor de interventie si echipamentelor în raionul de interventie; aceste masuri vor fi incluse în etapa de planificare, înaintea desfasurarii fortelor de interventie si necesita furnizarea de date si informatii adecvate în scopul actualizarii masurilor stabilite anterior la situatia reala din zona de interventie (4) Masurile de raspuns la pericol se vor aplica, daca evitarea pericolului este prioritara, doar în situatia în care masurile de prevenire nu au dat rezultatele scontate 8 - Masurile de prevenire a pericolului se stabilesc în functie de cerintele operationale si echipamentele existente, specifice pericolului, cum ar fi: adapostirea populatiei si dispersia fortelor de interventie în scopul evitarii contaminarii în totalitate a personalului si tehnicii de interventie, modul de realizare a acestor masuri trebuie sa se regaseasca în Planurile de protectie si interventie specifice 9 - Masurile de prevenire a pericolului se regasesc în: a) planificarea si coordonarea misiunilor si sistemul de comanda; b) protectia fizica CBRN a structurilor de interventie de specialitate; c) igiena individuala si colectiva; d) asigurarea comunicatiilor; e) aplicarea contramasurilor medicale; f) asigurarea excedentelor; g) coordonarea operatiilor; h) disponibilitatea echipamentului; i) activitatea de informare si relatii publice 10- Planificarea si coordonarea misiunilor si sistemul de comanda cuprinde: a) analiza initiala a misiunii si conditiilor de operare de personalul din cadrul CON respectiv COJ, iar în cadrul procesului de planificare se vor stabili actiuni specifice înaintea si dupa incident sau/si contaminare CBRN; în urma anticiparii si identificarii riscurilor de catre conducerea IGSU/IJSU, actiunile specifice vor fi comunicate pe linie de comanda pâna la cel mai mic nivel/pâna la individ; b) analiza si luarea deciziei finale de catre conducerea IGSU/IJSU este determinata de probabilitatea declansarii incidentului CBRN si de gravitatea efectelor generate, conform formulei "R (risc) = P (probabilitatea declansarii incidentului) x G (gravitatea efectelor)", activitate realizata de catre personalul de specialitate în domeniul CBRN de la nivel IGSU si unitati subordonate c) procesul de pregatire informativa preliminara a zonelor de interventie prezinta un proces continuu constând în stabilirea distantelor de siguranta fata de pericolele posibile existente în raionul de interventie, colectarea datelor si informatiilor referitoare la conditiile meteorologice si alte date de interes ce pot influenta activitatile de interventie; aceasta activitate se va regasi materializata în forma grafica pe harta de lucru, componenta a Planurilor de protectie si interventie specifice, d) echipele de interventie de specialitate care desfasoara actiuni de interventie în zone cu facilitati industriale dispuse pe suprafete mari vor desfasura recunoasteri si vor colabora cu responsabilii operatorilor economici în folosul carora desfasoara activitatea de interventie, pentru a întelege natura pericolelor ce pot fi generate, precum si necesitatile specifice pentru emisiile de alta natura de substanta care ar putea afecta misiunea; e) reducerea vulnerabilitatii fata de capabilitatile CBRN se realizeaza prin estimarea reala si detaliata a riscului ce acopera întreaga gama a obiectivelor industriale cu risc major, asezari umane, obiective sensibile (spitale, scoli, gradinite, sanatorii, penitenciare etc) ce pot fi afectate de un incident CBRN; f) activitatile de management al pericolului, se regasesc în cadrul Planurilor de protectie si interventie specifice, trebuie sa fie corect întocmite si trebuie sa includa masuri gata sa fie implementate înainte si dupa declansarea incidentului functie de natura si gradul de expansiune/propagare a efectelor incidentului si de re-evaluarea prioritatilor operationale; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul planificarii misiunilor 11 - Protectia fizica CBRN a structurilor de interventie de specialitate, cuprinde adoptarea si aplicarea masurilor de protectie individuala corespunzator situatiei operative existente, personalul de conducere din cadrul structurilor subordonate IGSU trebuie sa fie în masura sa analizeze toti factorii care pot influenta protectia individului, degradarea/scaderea performantei si efectele generate de supraîncalzirea corpului pe timpul purtarii Echipamentelor de Protectie Individuala NBC (EPINBC); acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul protectiei CBRN 12 - Igiena individuala si colectiva, are ca principal scop evitarea aparitiei cazurilor de îmbolnavire în rândul personalului de interventie; întreg personalul trebuie sa aplice masurile standard de igiena personala si colectiva stabilite; sunt necesare supravegherea calitatii apei si masuri de igiena colectiva în situatia în care activitatea de interventie se desfasoara pe o perioada mai mare; autorizarea utilizarii apei si alimentelor destinate consumului se va face de catre autoritatile judetene de specialitate; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul medical, persoanei desemnate, sau comandantilor subunitatilor 13- Asigurarea comunicatiilor, sunt esentiale pentru utilizarea completa si oportuna a mijloacelor de aparare CBRN; sistemul de comunicatii existent pe autospeciale trebuie sa fie configurat cu sistemul national de raspuns; sistemul integrat de comunicatii gestioneaza si distribuie informatiile prin Centrele Mobile de Comanda si Control; scopul acestui sistem este obtinerea de catre conducatorii activitatii în teren (first responder) a situatiei operative, inclusiv aspectul CBRN, ce le poate permite sa dispuna în mod eficace de fortele existente, în functie de situatie; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul comunicatiilor 14- Aplicarea contramasurilor medicale sunt extrem de importante în reducerea/limitarea impactului asupra capacitatii operationale a personalului de interventie si trebuie aplicate atât înaintea cât si dupa expunerea în medii CBRN, constând în vaccinari, profilaxie si tratamentul efectelor generate de agentii CBRN; personalul care va actiona în zone contaminate cu agenti sau substante cu efect neuroparalitic vor primi medicatie profilactica si vor avea asupra lor antidot autoinjectabil (seringa autoinjectabila); activitatile de interventie a personalului de specialitate în zone contaminate cu agenti înalt patogeni se va realiza sub controlul strict al personalului medical de specialitate, inclusiv cele generate de evenimentele CBRN ce pot afecta sanatatea personalului; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul medical sau persoanei desemnate, 15 - Asigurarea excedentelor, este necesar a se asigura, atunci când este posibil, forte de rezerva, rezerve de echipamente si capacitati de aprovizionare cu materiale astfel încât, în situatia unor aparitiei unor contaminari majore CBRN, se va constitui un excedent de un anumit nivel în cadrul IGSU; aceste rezerve pot fi utilizate pentru înlocuirea personalului si echipamentelor contaminate; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul logisticii 16- Coordonarea operatiilor are ca obiectiv utilizarea tuturor fortelor proprii si a celor primite în sprijin în scopul eliminarii efectelor datorate producerii evenimentelor CBRN; aceasta impune interrelationarea, desemnarea unui singur coordonator responsabil al actiunilor de interventie în teren si executiei sub toate aspectele a operatiei, pregatirea personalului pentru orice situatie, inclusiv situatii CBRN si rapiditatea în luarea deciziei în scopul reducerii vulnerabilitatii fortelor de interventie; în medii CBRN, succesul coordonarii actiunilor pentru limitarea efectelor acestora presupune necesitatea integrarii si etapizarea capabilitatilor de culegere a informatiilor, utilizarea în mod judicios a fortelor date în sprijin apartinând altor ministere sau institutii; acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul planificarii misiunilor (CON/COJ) 17- Disponibilitatea echipamentului, echipamentul CBRN utilizat trebuie sa fie în concordanta cu misiunea ce urmeaza a se desfasura si specific tipului de interventie; se va verifica functionarea acestuia în conditiile specifice raionului unde se va desfasura desfasuunea; de asemenea, este necesara, daca este posibil, stabilirea unui sistem de aprovizionare integrat cu materiale consumabile de aparare CBRN; echipamentul si procedurile necesare pentru protectia fortei pe timpul desfasurarii unui incident CBRN trebuie sa fie pregatite si cunoscute din timp, înaintea declansarii acestuia, acest atribut revenindu-i structurii de specialitate în domeniul logisticii 18- Activitatea de informare si relatii publice, trebuie sa aiba în vedere informarea autoritatilor judetene si a populatiei dispusa în zona potential afectata în momentul aparitiei unui eveniment CBRN, deoarece interesul public poate fi foarte mare si poate avea un impact major asupra activitatilor de luare a deciziei de catre autoritatile judetene/locale; pe de alta parte, sefii inspectoratelor judetene trebuie sa se constituie într-o sursa de informare oportuna, corecta, cu accent în special pe explicarea actiunilor adoptate ca raspuns în situatia aparitiei evenimentelor CBRN; stabilirea unor relatii constructive cu organizatiile media este un element important în activitatea de planificare, acest atribuit revenindu-i persoanei desemnata din cadrul institutiei 19 - (1) Controlul pericolului cuprinde totalitatea masurilor adoptate în scopul evitarii contaminarii si realizarii decontaminarii personalului, echipamentelor si terenului în functie de capacitatile tehnice ale autospecialelor din dotarea inspectoratelor judetene sau a Unitatii Speciale de Interventie pentru Situatii de Urgenta de la Ciolpani (2) Evitarea pericolului si a riscului de contaminare reprezinta principala masura a controlului pericolului, iar aplicarea ei va evita sau împiedica necesitatea adoptarii altor masuri (3) Daca pericolul nu poate fi evitat, se vor aplica masurile de control al împrastierii contaminarii si management al expunerii (4) Decontaminarea, ca ultima masura a controlului pericolului, necesita personal, echipament specializat si timp (5) Masurile de management al pericolului se vor aplica pentru activitatile ce se vor desfasura în conditiile amenintarii sau în medii CBRN 20 - (1) Masurile de control al pericolului trebuie sa fie implementate imediat dupa declansarea unui incident CBRN (2) Controlul pericolului consta în implementarea planului de evitare a pericolului, controlul împrastierii contaminarii, managementul expunerii si masurile de decontaminare a personalului si echipamentelor contaminate 21 - (1) Evitarea pericolului se refera la: a) elementele fortelor de interventie ce vor fi expuse pericolelor de contaminare CBRN imediate sau reziduale/secundare ca urmare a desfasurarii de actiuni de interventie în raionul contaminat CBRN sau ca urmare a traversarii zonelor contaminate; ca masura de aparare/protectie initiala împotriva acestor pericole este evitarea acestora daca situatia operativa permite; b) utilizarea instructiunilor, regulilor, procedurilor, precum si echipamentelor de detectie, identificare, prognoza, avertizare si raportare a pericolelor de contaminare CBRN în scopul evitarii sau reducerii efectelor imediate sau reziduale/ secundare a contaminarii CBRN; c) desfasurarea cu succes a procesului de evitare a pericolului va reduce, sau uneori elimina cerintele ulterioare de asigurare a protectiei fortelor de interventie si de control a contaminarii si vor preveni, de asemenea, întreruperea desfasurarii activitatilor de interventie; d) dupa un incident CBRN, sefii inspectoratelor trebuie sa fie informati în timp oportun cu datele referitoare la contaminarea personalului, iar în situatia aparitiei unor contaminari în rândul personalului de interventie se vor lua masuri de informare imediata a conducerii IGSU; e) evitarea contaminarii necesita capacitatea recunoasterii indicilor de contaminare a personalului, echipamentelor si facilitatilor; în cadrul procesului de planificare a evitarii pericolului, este necesar evaluarea capabilitatilor sistemelor de detectie aflate la dispozitie tinând cont de utilizarea acoperirilor de protectie pentru agentii biologici, limitarile senzorilor si a sistemelor de detectie la distanta (2) Evitarea pericolului consta în: a) executarea supravegherii - evitarea contaminarii se realizeaza prin desfasurarea supravegherii, detectiei si monitorizarii conditiilor meteorologice, terenului si pericolelor CBRN utilizând toate resursele aflate la dispozitie de la senzorii de detectie automati la observatori; elementele critice vor fi obtinute în urma supravegherii amanuntite a raionului de interventie pentru a confirma locatia, caracteristicile si durata posibila a pericolelor CBRN; aceasta activitate este desfasurata de catre echipajele de prima cercetare si evaluare CBRN din structura inspectoratelor judetene/municipiul Bucuresti sau USISU b) emiterea avertizarii privind pericolul de contaminare - sistemele manuale de avertizare vor necesita timp pentru realizarea anuntarii tuturor echipelor de interventie sosite la locul interventiei despre pericolul contaminarii, în special detalierea zonelor de pericol cu vânt la suprafata pamântului, fapt ce va avea ca efect utilizarea de catre tot personalul de interventie a echipamentelor de protectie individuala afectând astfel capacitatea operationala de interventie; de aceea este necesar integrarea senzorilor automati de detectie; avertizarea privind pericolul contaminarii se va face în conformitate cu precizarile referitoare la alarmele de urgenta/avertizarile în caz incident CBRN si emisii de materiale periculoase; aceasta activitate este desfasurata de catre echipajele de prima cercetare si evaluare CBRN din structura inspectoratelor judetene/municipiul Bucuresti sau USISU pentru personalul existent în raionul de interventie, iar pentru populatie prin introducerea semnalului/mesajului de "ALARMA LA DEZASTRE" de catre autoritatile nationale/judetene c) culegerea de probe si marcarea suprafetelor contaminate - operatiile de supraveghere vor determina estimarea zonelor contaminate si necesitatea marcarii zonelor/raioanelor contaminate; supravegherea poate include culegerea de probe de sol, aer, lichide, alimente etc , pentru a sprijini în identificarea si confirmarea despre declansarea incidentului CBRN; zonele contaminate CBRN trebuie sa fie marcate pentru a împiedica accesul tuturor persoanelor si structurilor neautorizate si eliminarea riscului contaminarii suplimentare a persoanelor si tehncii; marcarea contaminarii initiale se va executa de catre echipajele de prima cercetare si evaluare CBRN din structura inspectoratelor judetene/ municipiul Bucuresti sau USISU din zona de pericol în conformitate cu prevederile Anexei nr 5 d) monitorizarea contaminarii - în situatia în care în zona potential contaminata s-a desfasurat actiuni de interventie, este esentiala monitorizarea contaminarii furnizând astfel sefiilor inspectoratelor judetene, informatii necesare privind perioada de purtare a mijloacelor de protectie de catre personalul echipelor de interventie; e) controlul deplasarilor - în cadrul Planurilor de protectie si interventie specifice, functie existenta obiectivelor de risc CBRN, vor fi planificate itinerarii de rezerva/ocolire a zonelor de pericol CBRN; acestia vor implementa masurile de restrictionare si control a miscarii, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul IJP si IJJ în scopul prevenirii accesului neautorizat a populatiei, masuri ce vor fi realizate prin stabilirea punctelor de control a pericolului sau liniilor de demarcatie a zonelor contaminate de cele necontaminate; în aplicarea masurilor de control al miscarii se va tine cont de faptul ca anumite pericole se reduc sau dispar datorita decontaminarii naturale, restrictionarea accesului fiind temporara; daca nu este posibila evitarea zonei de pericol, traversarea acesteia se va executa numai pe sosele, portiuni tari de teren sau cu vegetatie mica pentru a împiedica ridicarea prafului contaminat; se va tine cont de faptul ca traversarea unor portiuni de teren contaminat va contamina autovehiculele, agentii chimici de exemplu fiind rapid absorbiti de majoritatea suprafetelor, în crapaturi, caneluri etc ; dupa traversarea zonelor contaminate, obligatoriu toate vehiculele vor fi decontaminate în cadrul Punctelor de Decontaminare Tehnica (PDT); aceasta activitate va fi realizata de catre echipajele de decontaminare tehnica si teren sau echipajele de prima cercetare si evaluare CBRN din structura inspectoratelor judetene/ municipiul Bucuresti sau USISU care au capabilitati de decontaminare tehnica 22 - (1) Controlul dispersiei/împrastierii contaminarii - se vor depune toate eforturile necesare împiedicarii împrastierii contaminarii catre zonele necontaminate unde ar putea constitui un risc pentru populatie sau contaminarea unor obiective de importanta deosebita; odata ce pericolul a fost identificat, sefii inspectoratelor judetene vor implementa masurile de limitare a împrastierii contaminarii; controlul împrastierii/dispersiei contaminarii se realizeaza prin limitarea acesteia si a pericolului, limitarea deplasarilor pentru realizarea controlului îmbolnavirilor si gestionarea deseurilor CBRN/TIM (2) Limitarea împrastierii/dispersiei se realizeaza prin controlul contaminarii fortelor de interventie care au actionat în zonele contaminate si executarea decontaminarii acestora daca operatia în curs permite aceasta; deplasarea fortelor de interventie contaminate dinspre raionul contaminat se va executa sub control strict ale echipajelor de specialitate; masurile de control a miscarii se vor aplica, de asemenea, si deplasarii populatiei ce a fost contaminata si a materialelor acestora; în scopul limitarii/reducerii riscului emisiilor de agenti CBRN/TIM; în scopul limitarii împrastierii/dispersiei contaminarii, se va amâna cât mai mult posibil intrarea/accesul în zona contaminata cu exceptia echipelor de interventie specializate (echipaje de prima cercetare si evaluare CBRN din structura inspectoratelor judetene/ municipiul Bucuresti sau USISU) în scopul salvarii de vieti omenesti dar fara a pune în pericol personalul propriu de interventie, permitându-se, astfel, scaderea nivelului de contaminare în mod natural (decontaminare naturala) (3) Limitarea pericolului în situatia scurgerilor de STI sau substante radio-farmaceutice - se refera la facilitati industriale ce produc, comercializeaza, depoziteaza sau transporta aceste produse, sau reziduurile provenite în urma decontaminarilor, care pot genera pericole de contaminare datorate scurgerilor; sursele radioactive trebuie sa fie introduse în containere speciale pentru a reduce pericolul de iradiere a personalului de interventie, cu respectarea normelor în vigoare, transportul acestora fiind asigurat prin intermediul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN); aceste masuri pot sa fie adoptate permanent, temporar sau corespunzator pentru anumite situatii: a) în urma determinarii zonelor de siguranta stabilite în urma estimarii gradului de risc al pericolului se vor stabili perimetrul zonei de siguranta, delimitarea zonelor contaminate/necontaminate, punct de acces în/din acesta, stabilirea punctului de adunare a persoanelor contaminate, zona de stationare mass-media, etc; b) conducatorii echipajelor de interventie ce actioneaza în zonele de dispunere a facilitatilor industriale ce utilizeaza substante toxice trebuie sa execute recunoasteri si sa fie permanent în contact cu responsabilii acestora pentru a întelege natura pericolelor, necesitatile si modul de actiune recomandat în situatia declansarii unui eveniment care ar putea influenta negativ îndeplinirea misiunii de limitare a consecintelor; c) pericolul emisiilor de substante CBRN trebuie sa fie gestionate pentru a limita posibilele riscuri ulterioare ce pot afecta activitatea echipajelor de interventie, populatia sau mediul ambiant; d) procedurile de limitare a pericolului vor fi executate de catre personal specializat pregatit sa gestioneze aceste tipuri de riscuri prin toate mijloacele avute la dispozitie; acestia trebuie sa înteleaga natura amenintarii si sa cunoasca foarte bine masurile de siguranta si echipamentele pe care le vor utiliza; aceasta activitate va fi realizata de catre personalul NBC din structura inspectoratelor judetene; e) personalul implicat în aplicarea procedurilor vor trebui sa înteleaga care este sursa amenintarii, dar trebuie sa aiba în vedere ca pot întâlni concentratii mari de agenti biologici sau chimici, sau nivele ridicate de radiatii; în functie de natura pericolului, acestia trebuie sa adopte masuri suplimentare de protectie si siguranta; aceasta activitate va fi realizata de catre personalul NBC din structura inspectoratelor judetene f) înaintea declansarii procedurilor de limitare a pericolului, se vor lua, prin grija serviciului medical, toate masurile profilactice necesare, precum vaccinarile, imunizarile, profilaxie medicamentoasa pentru reducerea riscurilor de îmbolnavire cauzate de majoritatea agentilor biologici cunoscuti; aceasta activitate va fi realizata de catre personalul NBC din structura inspectoratelor judetene g) în situatia în care se va actiona în zone/raioane contaminate radioactiv, personalul va avea asu pra sa dozimetrele individuale pentru a nu se depasi limitele maxime ale expunerii la radiatii; responsabil pentru verificarea existentei dozimetrelor asupra personalului de interventie îi revine comandantului subunitatii în structura careia se regaseste echipajul CBRN h) la terminarea operatiei de limitare a pericolului, se va executa controlul contaminarii tuturor persoanelor care au actionat în zona contaminata, iar daca se constata existenta contaminarii, acesta va fi îndrumat spre Punctul de Decontaminare Personal (PDP) sau Raionul de Decontaminare Total (RnDCT) 23 - Controlul îmbolnavirilor/epidemiologic se va realiza prin: a) aplicarea masurilor de control al miscarii, din timp, pentru a evita îmbolnavirea personalului de interventie sau a populatiei; b) în situatia declansarii unui incident de natura biologica, sau existentei suspiciunii de îmbolnavire, se vor aplica toate masurile de investigatie medicala si de laborator pentru determinarea numarului de victime sau potentiale victime ce ar putea fi afectate; c) pâna la identificarea agentului biologic, orice bolnav sau purtator potential, inclusiv personalul care a fost expus fara a fi contaminat, va fi izolat, iar daca agentul este transmisibil, acestia vor fi tratati ca posibile surse de îmbolnavire si se vor aplica masurile de carantina sau izolare dupa caz; d) personalul contaminat/infectat cu agenti biologici netransmisibili, cum ar fi antraxul, nu vor fi izolati ci vor fi decontaminati si tratati în cadrul facilitatilor medicale; e) carantina se va aplica tuturor persoanelor din cadrul echipelor de interventie suspectate a fi expuse la agenti biologici transmisibili, chiar daca simptomele nu s-au declansat, acestia constituind o sursa de dispersie a bolii; acestia vor urma tratament cu antibiotice, vaccinare si monitorizare permanenta pe toata durata de incubatie a agentului biologic sau durata de derulare a bolii pâna la identificarea agentului si stabilirea exacta a caracterului contagios al acestuia 24 - Masurile de control a deplasarilor pentru prevenirea îmbolnavirilor se vor aplica, de asemenea populatiei suspectate sau expusi la boli contagioase; responsabilitatea aplicarii masurilor de carantina apartin Ministerului Sanatatii, sau Inspectoratelor Judetene de Sanatate Publice dar trebuie sa existe permanent cooperare între toate institutiile implicate în aplicarea masurilor de carantina în scopul adoptarii oportune si eficace a masurilor de control a miscarii în scopul prevenirii/limitarii îmbolnavirilor 25 - Managementul deseurilor - deseurile rezultate în urma executarii decontaminarii elementelor personalului de interventie sau a terenului, contaminate cu agenti CBRN, vor fi containerizate/ambalate si marcate conform prevederilor legislatiei în vigoare; locatiile de depozitare a deseurilor vor fi transmise prin intermediul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare sau Agentiilor Judetene de Protectia a Mediului dupa terminarea activitatilor de interventie; managementul deseurilor se refera la: a) decontaminanti - nu toti decontaminantii destinati pentru neutralizarea agentilor contaminati CBRN, sunt netoxici sau benigni, scurgerile rezultate putând fi periculoase prin transportarea contaminantilor dintr-o locatie în alta; scurgerile ca urmare a operatiilor de decontaminare trebuie sa fie controlate, astfel încât sa se împiedice contaminarea mediului ambiant si sa nu constituie un pericol pentru fortele de interventie sau mediu; elementul principal în alegerea locurilor/raioanelor de decontaminare este capacitatea de drenare naturala si posibilitatea de control a scurgerilor fara interventii semnificative pentru realizarea santurilor de scurgere si a puturilor colectoare; b) deseurile contaminate cum ar fi hainele, echipamentul, filtrele mastilor contra gazelor/M C G folosite si filtrele de aer de pe tehnica de interventie, care nu pot fi practic decontaminate, trebuie sa fie depozitate; acestea pot sa fie îndepartate, arse sau îngropate, dar prin ardere se pot produce vapori de ardere periculosi, iar îngroparea acestora poate afecta pânza freatica; de aceea, deseurile contaminate trebuie sa fie mutate în vederea distrugerii ulterioare a acestora, închise în containere si marcate ca si deseuri periculoase; activitatea de transport, depozitare si distrugere a deseurilor periculoase îi revine Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pentru deseuri chimice periculoase, Institutului de Sanatate Publica pentru deseuri biologice si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru deseuri radioactive sau nucleare c) ramasi?ele contaminate ale decedatilor vor fi decontaminate, daca exista capabilitati tehnice si predate pentru a fi îngropate în conditii normale; daca nu pot fi decontaminate, acestea vor fi îngropate prin proceduri de urgenta cât mai aproape de locul mortii, iar locatia va fi marcata cu semnele de risc CBRN; posibilitatea aparitiei de victime în masa, ca urmare a unui eveniment major CBRN si a cadavrelor contaminate vor complica aplicarea procedurilor de îngropare atunci când se actioneaza într-un mediu CBRN, de aceea decizia îngroparii reprezinta o decizie care va fi adoptata la nivel politic 3 Managementul expunerii 26 -Managementul expunerii - sefii inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta trebuie sa aiba în vedere cerintele pentru îndeplinirea misiunii si asigurarea sigurantei/protectiei personalului din subordine pentru îndeplinirea misiunii cu minim de pericol; managementul expunerii personalului la pericol se realizeaza prin: a) controlul expunerii; b) managementul datelor/informatiilor referitoare la expunerea la agenti CBRN; c) rotirea mijloacelor; d) masuri de control medical 27 - Controlul expunerii - expunerea personalului la pericole CBRN trebuie sa fie, pe cât posibil, evitata; daca este imposibil de evitat datorita prioritatilor operationale, se va respecta principiul mentinerii expunerilor la un nivel minim acceptabil " principiul ALARA"; analiza expunerii la radiatii a personalului de interventie va avea ca baza Ordinul CNCAN "Norme fundamentale de securitate radiologica NSR 01" în care se stabileste limita dozei efective pentru personalul expus profesional la 20 mSv/an; sefii inspectoratelor trebuie sa asigure urmatoarele: a) înregistrarea expunerilor la pericole de iradiere prin utilizarea dozimetrelor individuale din dotarea unitatilor/subunitatilor; b) controlul expunerii colective prin evaluarea nivelului expunerii la radiatii nucleare si controlul dozei absorbite, astfel încât misiunile în medii CBRN vor fi uniform repartizate; c) datele pe termen lung referitoare la expunerea personalului de interventie la radiatii ionizante, peste fondul natural, vor fi pastrate la Institutul de Sanatate Bucuresti sau sucursalele judetene de profil si în documentele de evidenta ale inspectoratelor judetene 28 - Managementul datelor/informatiilor referitoare la expunerea la agenti CBRN - se vor mentine si actualiza permanent toate informatiile referitoare la incidentele CBRN si orice expunere a personalului la pericole CBRN; aceste informatii vor fi utilizate în procesul de monitorizare pe termen lung a sanatatii personalului; se vor asigura urmatoarele: a) dozimetre individuale pentru dotarea personalului din organigrama echipajelor de prima de evaluare si cercetare CBRN, conform instructiunilor în vigoare si normei de dotare; b) informatiile privind numele personalului, durata stationarii în aria/locatia contaminata si tipul agentului contaminant, ce vor fi transmise structurii de specialitate din cadrul IGSU pentru gestionare ulterioara; c) înregistrarea, daca sunt disponibile avertizoare de radiatii, a datelor primite în vederea scoaterii masti contra gazelor 29 - Rotirea mijloacelor se refera la: a) planificarea rotirii mijloacelor/echipamentelor dispuse în zona de risc; b) managementul expunerii în situatia aparitiei necesitatii schimbarii personalului ce desfasoara misiuni în raioane contaminate; c) eforturile de planificare a rotatiei pot fi considerabile daca personalul de interventie din zona contaminata a încasat doza maxima admisa stabilita conform legislatiei nationale în domeniu; d) controlul miscarii în scopul limitarii împrastierii contaminarii/agentilor contaminanti 2 4 Controlul contaminarii 30 - Contaminarea CBRN se refera la contaminarea chimica, biologica si radioactiva 31 - Contaminarea CBRN poate apare în urmatoarele situatii: a) imediat dupa evenimente CBRN, ca urmare a inhalarii de catre personal a prafului radioactiv, agentilor chimici sau biologici, depunerilor pe echipamente sau teren a acestora; b) în raionul contaminat CBRN, ca urmare a contactului personalului sau echipamentului cu suprafetele contaminate, a inhalarii de catre personal, depunerii pe echipamente sau teren a materialelor radioactive, agentilor chimici sau biologici dispersati sau împrastiati (curenti de aer, deplasarea vehiculelor sau aparatelor de zbor, etc); c) în zonele necontaminate în urma transferului materialelor radioactive, agentilor chimici sau biologici dinspre raioanele contaminate de catre personalul sau echipamentul contaminat, sau prin depunerea lor în urma deplasarii datorate vântului sau/si vehicule/aparate de zbor 32 - (1) Controlul contaminarii consta în totalitatea procedurilor destinate evitarii, reducerii sau eliminarii efectelor, temporare sau permanente, rezultate în urma contaminarii CBRN în scopul mentinerii sau cresterii capacitatii operationale a inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta; aceasta previne sau reduce scaderea performantelor, numarului de victime sau deteriorarea materialelor si echipamentelor rezultate în urma unui incident CBRN (2) Procedurile de control a contaminarii trebuie sa fie planificate si pregatite înaintea realizarii contaminarii; aceste planuri trebuie întocmite în baza unei situatii nefavorabile dar probabile; planurile detaliate prin care personalul destinat este pregatit si instruit vor economisi timp si resurse umane si vor reduce împrastierea contaminarii (3) Controlul contaminarii va depinde de cerintele operationale si situatia contaminarii; controlul efectiv al contaminarii necesita o buna întelegere a legaturilor dintre diferitele masuri si beneficiile oferite (4) Controlul contaminarii trebuie sa aiba la baza relatia dintre beneficiile obtinute si efortul depus pentru realizarea acestora; aceasta este importanta în cazul decontaminarii care necesita timp si sprijin logistic deosebit; scopul principal îl constituie decontaminarea tuturor persoanelor si a populatiei contaminate (5) În timp ce tehnicile de evitare a pericolului sunt folosite în cadrul procesului de control a contaminarii, evitarea pericolului este o activitate separata neinclusa în aceasta 33 - Masurile de prevenire în situatia unui incident CBRN reprezinta pregatirea din timp de catre structurile judetene medicale a capacitatilor de interventie pentru mentinerea si recuperarea sanatatii personalului expus, inclusiv a victimelor din rândul populatiei ca urmare a producerii unui incident CBRN sau care au actionat în medii CBRN 34- Masuri de avertizare si detectie, avertizarea la timp si oportun a personalului care actioneaza în mediu contaminat CBRN reprezinta o componenta vitala a evitarii riscului; dispozitivele de avertizare si detectie CBRN trebuie sa fie instalate, verificate si pornite; existenta unui pericol chimic necesita actiuni oportune si de asemenea, avertizarea imediata a personalului care desfasoara misiuni în raionul contaminat; echipele de prima cercetare si evaluare trebuie sa fie echipate cu mijloace de detectie pentru avertizare în situatia contaminarii cu agenti chimici sau STI pentru a fi în masura sa propuna aplicarea de masuri imediate de protectie si prevenire a împrastierii contaminarii 35 - Sistemele de protectie colective aflate în localitati, adaposturi colective, trebuie verificate permanent pentru pastrarea starii de operativitate a acestora; la ordin acestea pot fi utilizate de catre populatie pentru evitarea contaminarii 36 - Întreg personalul de interventie trebuie sa fie informat privind riscurile CBRN existente si sa fie la curent cu modul de interventie specific 37 - (1) Masurile de refacere dupa incidentul/evenimentul CBRN trebuie desfasurate pentru identificarea pericolului, reducerea împrastierii contaminarii si a nivelului cerut de protectie (2) Supravegherea, colectarea probelor, detectia si monitorizarea: a) raioanele contaminate trebuie localizate si marcate astfel încât acestea sa poata fi pe cât posibil evitate; aceasta actiune va contribui la reducerea dispersarii contaminarii; b) procedurile de colectare a probelor trebuie sa fie desfasurate în conformitate cu prevederile nationale sau internationale; c) este necesar ca aparatele de monitorizare sa fie utilizate pentru verificarea gradului de contaminare a echipamentului individual, aerului si alimentelor; aceasta va identifica tipul de agent si va indica dimensiunea si nivelul pericolului, precum si alte masuri de control a contaminarii care ar putea fi necesare (3) Avertizarea, marcarea raioanelor contaminate, informarea personalului de interventie: a) întreg personalul va fi informat despre localizarea, natura si concentratia contaminarii si regulile de reducere a împrastierii acesteia; b) marcarea raioanelor contaminate va fi realizata în conformitate cu prevederile din Anexa nr 5; conducerea unitatilor subordonate IGSU vor stabili, pe baza propunerilor formulate de catre ofiterul specialist NBC, pentru întreg personalul, modalitatile de refacere, reducerea nivelului de protectie individuala etc (4) Controlul deplasarilor, planificarea itinerariilor, controlul traficului: a) este necesar a se reduce deplasarile în raioanele contaminate si realizarea controlului miscarii în/din acestea; controlul miscarii se va aplica întregului personal, vehiculelor, aparatelor de zbor, echipamentelor, aprovizionarii si deplasarii ranitilor si ar trebui implementata imediat dupa terminarea operatiei; b) pentru a preveni împrastierea contaminarii, este necesara stabilirea limitelor raionului pentru executarea controlului contaminarii, si a punctelor de realizare a acestuia; c) întreg personalul de interventie ar trebui mutat în vehicule închise, având prioritate personalul esential pentru îndeplinirea misiunii; d) persoanele si vehiculele contaminate vor fi îndrumate catre Punctele de Decontaminare/Raioane de Decontaminare Totala conform procedurilor (5) Evacuarea medicala: a) transportul victimelor incidentului/evenimentului CBRN, sau a celorlalte victime care au actionat într-un mediu CBRN necesita aplicarea unor masuri suplimentare pentru prevenirea contaminarii interiorului vehiculelor; b) sprijinul medical va asigura decontaminarea ranitilor si tratarea victimelor unui incident/eveniment CBRN; c) personalul desemnat de catre autoritatile publice locale care va desfasura servicii funerare trebuie sa utilizeze sort sau echipament impermeabil; ramasitele persoanelor decedate trebuie sa fie introduse într-un sac de plastic de protectie sau sa fie tratati printr-o alta metoda pentru evitarea contaminarii s-au transferului contaminarii prin crearea unei surse de agenti contaminanti care vor putea contamina pânza freatica sau zonele adiacente (6) Îndepartarea/eliminarea deseurilor contaminate - hainele sau elementele de echipament contaminate trebuie sa fie containerizate sau acoperite pentru a preveni împrastierea contaminarii înaintea trimiterii spre decontaminare, distrugere, incinerare, manipularea acestora desfasurându-se pentru evitarea producerii de noi contaminari (7) Evaluarea protectiei colective CBRN, dupa un incident/eveniment CBRN, se va executa împreuna cu autoritatile judetene/locale verificarea integritatii sistemelor colective de protectie CBRN în scopul refacerii nivelului de operativitate al acestora 2 5 Decontaminarea RBC 38 - (1) Decontaminarea RBC reprezinta procesul de adsorbtie, distrugere, neutralizare sau îndepartare a agentilor chimici ori biologici, sau îndepartarea depunerilor radioactive de pe personal, teren, tehnica de interventie, sau echipamentul contaminat (2) Operatiile de decontaminare, functie de situatia operationala, se clasifica astfel: a) decontaminare pasiva; b) decontaminare activa 39 - (1) Decontaminarea pasiva consta în decontaminarea naturala fara interventie umana sau tehnica (2) Decontaminarea naturala reprezinta procesul de neutralizare/reducere datorat conditiilor meteorologice specifice, este un proces care se desfasoara în timp; în cazul contaminarii chimice sau biologice, gradul de reducere a pericolului este mai mare daca echipamentul este expus la temperaturi ridicate si vânt 40 - (1) Decontaminarea activa se realizeaza prin utilizarea proceselor chimice si/sau mecanice pentru îndepartarea si/sau neutralizarea materialelor chimice, biologice sau radioactive (2) Operatiile de decontaminare active reduc nivelul pericolului prin îndepartarea sau neutralizarea contaminarii cu agenti CBRN în stare solida sau lichida; decontaminarea este o operatiune desfasurata pe etape care trebuie sa înceapa cât mai curând posibil în scopul de a fi eficienta; se va utiliza aparatura de monitorizare si masurare pentru separarea personalului si echipamentului contaminat de cel necontaminat, reducând astfel timpul alocat executarii decontaminarii pentru tot personalul si echipamentul expus contaminarii CBRN; dupa iesirea din Raion/Punct de Decontaminare se va verifica controlul plenitudinii decontaminarii stabilindu-se astfel gradul de decontaminare (3) Decontaminarea personalului are prioritate fata de decontaminarea echipamentului si tehnicii (4) Metodele de decontaminare active se clasifica, dupa procesele care au loc, astfel: a) decontaminare fizica; b) decontaminare chimica; c) decontaminare biochimica 41 - (1) Decontaminarea fizica consta în îndepartarea agentului contaminant de pe suprafata contaminata în scopul reducerii expunerii; aceasta metoda este adoptata daca nu exista alte metode chimice pentru neutralizarea/ distrugerea agentului contaminant; acest proces va fi urmat de un proces de neutralizare a deseurilor rezultate; (2) Decontaminarea chimica sau biochimica consta în modificarea structurii chimice a agentului contaminant în scopul eliminarii sau reducerii toxicitatii acestuia; pentru agentii chimici, aceasta va modifica structura chimica la nivel molecular; în cazul agentilor biologici, solutiile de decontaminare, iradierea cu UV sau utilizarea de creme antibacteriologice vor distruge celulele acestora; tratamentul termic poate de asemenea, sa modifice structura chimica a agentului sau sa-i distruga moleculele componente; datorita naturii specifice a majoritatii agentilor chimici, hidroliza si oxidarea sunt mecanismele care asigura cea mai eficienta decontaminare 42 - Operatiile de decontaminare se clasifica astfel: a) decontaminarea imediata - cuprinde actiunile întreprinse de catre individ, în scopul supravietuirii, prin utilizarea echipamentelor si materialelor din dotare pentru decontaminare individuala sau a unor parti din îmbracaminte si/sau echipamente; b) decontaminarea operationala - se executa de catre unitati în scopul reducerii pericolului de contaminare prin contact, limitarii contaminarii, eliminarii/ reducerii necesitatii/duratei de purtare a mijloacelor de protectie individuala; aceasta se executa de catre personalul care a actionat în medii CBRN sau/si unitati, la ordinul sefului inspectoratului, limitata la anumite parti ale echipamentului, materiale sau zone de lucru esentiale pentru mentinerea capacitatii operationale, folosind echipamentele de decontaminare din înzestrarea unitatii, în vederea continuarii operatiilor si poate cuprinde continuarea decontaminarii imediate individuale, precum si decontaminarea partilor esentiale ale echipamentelor sau a unor portiuni mici de teren esentiale pentru refacerea capacitatii de interventie a personalului; daca, în urma decontaminarii operationale, daca personalul nu poate reduce nivelul de protectie individuala se va avea în vedere executarea decontaminarii pâna la nivelul minim acceptabil pentru evitarea pericolelor de contaminare ulterioara a interiorului tehnicii de interventie/adaposturilor si implicit a personalului; c) decontaminarea totala - se executa de catre unitati/subunitati, cu sau fara sprijinul unitatilor direct subordonate IGSU (USISU) sau a altor ministere sau institutii, pentru reducerea contaminarii personalului, echipamentului, materialelor si/sau zonelor de lucru la cel mai scazut nivel posibil acceptat, pentru a reduce sau elimina necesitatea utilizarii echipamentelor de protectie individuala (EPI NBC); aceasta se desfasoara în raioane necontaminate si include decontaminarea victimelor contaminate, echipamentelor esentiale de pe tehnica de interventie, echipamentelor speciale, terenului si elementelor de infrastructura importante; aceasta va necesita mobilitate ridicata, rezerve proprii de materiale de decontaminare, proceduri de decontaminare sigure si efective chiar si în conditii climaterice extreme, disponibilitatea a avea suficiente materiale de decontaminare si rezerve de tehnica si personal pentru realizarea rotirii operatorilor; procedurile de decontaminare vor respecta cerintele nationale referitoare la protectia mediului, scop în care se vor instala mecanisme de control; procedurile de decontaminare trebuie sa fie executate în asa fel încât sa nu permita dispersia contaminarii, fiecare procedura fiind necesara a fi detaliata; perioada necesara decontaminarii se stabileste functie de caracteristicile echipamentului de protectie specific si nu trebuie sa depaseasca 6 ore de lucru continuu; decontaminarea totala a echipamentelor si materialelor trebuie sa fie executata cât mai curând posibil pentru a evita penetrarea acestora si dispersia contaminarii; d) decontaminarea finala - este o forma de decontaminare totala ce se executa în scopul eliminarii contaminarii personalului (mecanica, fizica, chimica), echipamentelor, materialelor etc , pentru adoptarea NPINBC-0, asigurarii activitatilor de desfasurare, transport, mentenanta si coordonare, scoaterea temporara sau înlocuirea tehnicii de interventie din raionul de interventie; acest tip de decontaminare utilizeaza resurse mari de timp si mijloace, fiind necesara respectarea standardelor/regulilor nationale si internationale în domeniu; desi echipamentele utilizate pentru decontaminarea finala sunt identice cu cele utilizate pentru executarea decontaminarii totale, se vor utiliza toate capabilitatile proprii sau ale fortele de sp rijin puse la dispozitie de ministere sau institutii stiintifice care au structuri sau personal de specialitate inclusiv asistenta medicala cât si sprijin specializat din partea organizatiilor internationale în cazul solicitarii asistentei internationale de specialitate; înaintea începerii redislocarii fortelor participante la actiunile de interventie, este necesar atingerea pragului minim acceptabil al contaminarii prin aplicarea masurilor de decontaminare, nivelul de contaminare reziduala a echipamentului fiind criteriul principal pentru redislocarea fortelor de interventie; nivelul de contaminare reziduala a echipamentului se va stabili prin aplicarea masurilor de control a contaminarii, iar în situatia în care nu se poate asigura nivelul minim acceptabil al contaminarii datorita caracteristicilor echipamentelor de decontaminare, perioadei scurte de timp sau situatiei operative, se vor adopta masuri speciale în vederea executarii transportului fara a se tine cont de nivelul de contaminare (ex daca timpul necesar executarii decontaminarii unei autospeciale SMURD care transporta un pacient în stare grava, poate pune în pericol viata acestuia si nu exista posibilitatea transferarii acestuia într-un alt mijloc necontaminat, decontaminarea tehnicii nu se executa, dar odata dupa predarea pacientul unitatii spitalicesti, personalul ambulantei va executa obligatoriu decontaminarea partiala); 43 - Metode de realizare a decontaminarii: a) decontaminarea naturala - conditiile climaterice (averse, temperaturi ridicate, precipitatii sub forma de lapovita sau ninsoare) pot asigura, în anumite cazuri, decontaminarea chimica si biologica în decurs de câteva ore de la contaminare; b) îndepartarea fizica - se realizeaza prin spalarea din abundenta cu apa, periere sau stergere, utilizarea aburilor fierbinti, a materialelor absorbante ce pot îndeparta si/sau neutraliza agentii CBRN; c) arderea sau incinerarea pot distruge agentii chimici sau biologici, dar acest proces poate produce un pericol de contaminare datorat vântului la joasa înaltime ce poate transporta agentul contaminant; aceasta metoda nu se aplica în cazul contaminarii radioactive; d) acoperirea/etanseizarea agentilor contaminanti nu asigura distrugerea acestora, dar se adopta ca masura provizorie de îndepartare a pericolului; e) neutralizarea sau distrugerea - spre deosebire de contaminarea radioactiva care nu poate fi neutralizata, majoritatea substantelor chimice si agenti biologici pot fi distrusi sau neutralizati prin utilizarea substantelor de decontaminare (decontaminanti) din dotare, a procedeelor specifice de decontaminare 44-Decontaminantii, sunt substante utilizate pentru izolarea, absorbtia, îndepartarea, neutralizarea sau reducerea toxicitatii agentilor chimici sau biologici sau a particulelor radioactive si pot fi de natura lichida, sub forma de geluri sau pudra; metodele expeditive de decontaminare chimica ar putea utiliza solventi aflati la dispozitie cum ar fi benzina sau motorina; substantele de decontaminare din dotare pot deteriora materialele asupra carora actioneaza functie de natura acestora, de aceea sefii inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta trebuie sa fie informati de catre specialistii CBRN de posibilele efecte negative a decontaminantilor si impactul acestora asupra mediului înconjurator; echipamentele miniaturizate sau electronica care nu pot fi decontaminate vor fi distruse si înlocuite 45-Utilizarea apei pe timpul operatiilor de decontaminare va tine cont de calitatea acesteia, tipul de decontaminare ce va fi desfasurat, existenta unei surse de apa (cursuri de apa, bazine de apa, hidranti, etc), astfel: a) apa potabila se va utiliza pentru decontaminarea personalului si a echipamentului acestuia, în special pentru clatire si limpezire; se vor utiliza cu respectarea legislatiei specifice din domeniu si se evita contaminarea surselor sau a pânzei freatice; b) apa destinata decontaminarii tehnicii, echipamentelor, elementelor de infrastructura si terenului nu trebuie sa fie potabilizata, dar trebuie sa fie necontaminata CBRN sau cu agenti patogeni; de asemenea, trebuie îndepartate particulele solide pentru evitarea uzarii pompelor si a echipamentului ce se decontamineaza; se recomanda utilizarea surselor de apa proaspata în locul apei statute, pastrata în bazine sau a apei sarate 4 